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TABELLA DELLE TENSIONI 

misurete Jrei pi edin i delte veivdt t mutt con volt metro 1000 fl/V 


VALVOlE 6BE6 6SK7GT 6SQ7GTj 6V6 CT I SY3GR 


Tennont continue prime del filtro • 220 V 

Ttnuont continue dopo it hltro • 190 V 

Corrente enodice totele • 62mA 

Correntt enodice 6V6 GT • 33mA 
































